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はじめに 


このたびは、弊社の製品をお買いホめいただき、まことにありがとうございます。本書で 
は、次のキーボードをお使いになるための設定方法や、注意事項を記載しています。 

-親指シフトキーボード （FMV-K：B611) 

• JIS キーボード （FMV-KB621) 

.FMV-LIFEBOOK (親指シフトキーボードモデル） 

該当するキーボードをお使いになる方は必ずお読みください。 

2005年4月 

■対応する日本語入カシステムと OS 

上記のキーボードをお使いになる場合には、 OAK (V5 な降）または Japanist が必要です。他 
の日本語入カシステムは使用できません。キーボードを使用する場合の注意事項などが、 
OAK または Japanist の 民 EADME に記載されていますので、本書とあわせてご覧ください。 
また、対応する OS は、 OAK または Japanist の各バージョンに化存します。なお、 FMV- 
LIFEBOOK (親指シフトキーボードモデル）ではお使いになる装置が対応する OS が外では 
使用できません。 


■製品の呼び方について 

本書に記載されている製品を称を、次のように略して表記します。 


製品名称 

本書での表記 

Microsoft® Windows® XP Professional 

Windows XP 

Windows 注 1 

Microsoft® Windows® XP Home Edition 

Microsoft® Windows® 2000 Professional 

Windows 2000 

Microsoft® Windows NT® Workstation Operating System 
Version 4.0 

Windows NT 

Microsoft® Windows® M … ennium Edition 

Windows Me 

Microsoft® Windows® 98 operating system 

Windows 98 

Micro … ft® Windows® 98 operating system SECOND 
EDITION 

Microsoft® Windows® 95 operating System 

Windows 95 


を 1: Windows XP/ 2000 /NT/Me/98/95 のように併記する場合があります。 


■モデルの表記 

FMV-LIFEBOOK では、本文中で次のように表記します。 


モデル 

本文中の表記 

親指シフトキーボード搭載 

親指シフトキーボードモデル 
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商標および著作権について 


Microsoft 、 Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または 
ド护でホ 

その他のを製品名は、各社の商標、または登録商標でず。 

その他のを製品は、を社の著作物です。 

All Rights Reserved, Copyrigh 憾 FUJITSU LIMITED 2005 


3 





親指シフトキーボード、 J ほキーボード、親指シフトキーボードモデルをお使いじなる方へ 

1 キーボードをお使いになるための手順 


本製品を使用するには、各種ソフトウエアやキーボードドライバをインストール 
する必要があります。次のどちらかの手順に従って、操作して〈ださい。 

-「親指シフトキーボード （FMV-KB611) 、 JIS キーボード (FMV-KB 621) をお 
使いの場合」 P.4) 

■「FMV 丄 IFEBOOK (親指シフトキーボードモデル）をお使いの場合」（一 P.6) 


親指シフトキーボード （ FMV - KB 611)、 J ほキーボード 
( FMV - KB 621) をお使いの場合 


\ 次のものを用意します。 

. キーボード 

親指シフトキーボード （ FMV - KB 611) または JIS キーボード （ FMV - K 目 621) 

-お使いのパソコン本体 

対応機種は、1997年11月な降に発売された、 FMV - DESKPOWER 、 FMV - DESKTOP 、 
または FMV - ESP 民 IMO シリーズなどです。 

詳しくは、富±通パソコン情報サイト 「 FMWO 民 LD . NET 」( http : // www . finworld . net /) 
内にある、お使いのパソコンの「システム構成図」をご覧ください。 

• OAK ( V 5 な降）または Japanist 
- ( OASYS をお使いになる場合 ） OASYS 
. キーボードドライバ 

侈重要 

► ご購入直後のパソコンをお使いになる場合は、パソコン本体のマニュアルを参照し 
て、 Windows のセットアップを完了させてください。セットアップ時は、パソコン本 
体に添付のキーボードをお使いください。 

P POINT 

► OASYS には、 OAK または Japanist が添付されています。 

OASYS をお使いの場合は、単体製品の OAK または Japanist は必要ありません。 

► キーボードドライ/くは、 OAK または Japanist に添付されています。 

また、 Japanist のホームぺージで最新版が公開されている場合があります。 

2 キーボー ドを準備します。 

パソコン 本体の マニュアルを 参照して、キーボードをお使いの パソコンに 接続して 
ください。 
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3 化要なアプリケーシヨンをインストールします。 

が重要 

► キーボードをお使いになるには 、 OAK CV 5 な降）または Japanist のインストールが必 
要です。 OASYS は必要に応じてインストールしてください。 

■ OASYS をお使いになる場合 

OASYS をインストールするときに、 OAK または Japanist を同時インストールし 
てください。インストールについては OASYS のマニュアルをご覧ください。 

■ OAK をお使いになる場合 （ OASYS は使用しない場合） 

OAK をインストールしてください。インストールについては、 OAK のマニュア 
ルをご覽ください。 

■ Japanist をお使いになる場合 （ OASYS は使用しない場合） 

Japanist をインストールしてください。インストールについては、 Japanist のマ 
ニュアルをご覽ください。 

P POINT 

► OASYS のプレインストールモデルをお使いのちは、ソフトウエアをインストールする 
必要はありません。そのまま手順4へ進んでください。 

► OAK のプレインス I -- ルモデルをお使いのちは、 OAK または Japanist をインス I -- ル 
する必要はありません。 OASYS をお使いにならない場合は、そのまま手順4へ進ん 
でください。 

4 キーボードドライバをインストールします。 

「キーボードドライバのインストール」（一 P .10) をご覧ください。 

与 OAK または Japanist の環境設定を巧います。 

■ OAK をお使いになる場合 

「 OAK の環境設定」（一 P .20) をご覽ください。 

■ Japanist をお使いになる場合 

「 Japanist の艱境設定」（一 P .22) をご覧ください。 

5 ( OASYS をインストールされた場合） OASYS の環境設定を巧います。 

「 OASYS の環境設定」（一 P .24) をご覚ください。 
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FMV-LIFEBOOK (親指シフトキーボードモデル）をお使 
いの場合 


1 次のものを用意します。 

• FMV-LIFEBOOK (親指シフトキーボードモデル）本体 
- ( OASYS をお使いになる場合 ） OASYS 

2 Windows を使える状態にします。 

ご購入直後の FMV-LIFEBOOK (親指シフトキーボードモデル）をお使いになる場合 
は、 Windows セットアップ時のキー入力の方法が、パソコン本体の入力と一部異な 
ります。これは、出荷時にキーボードタイプが、「106/109日本語キーボード」用に 
設定されているためです。 

「セットアップ時の入力方法」（一 P .7) を参照して、 Windows のセットアップを行つ 
てください。 

ス Japanist をインストールします。 

「 FMV-LIFEBOOK (親指シフトキーボードモデル）に Japanist 2003をインストール 
する手順」（一 P .8) をご覽ください。 

4 ( OASYS をお使いになる場合） OASYS をインス!ルします。 

インストールについては、 OASYS のマニュアルをご覧ください。 

与 キーボードドライバをインストールします。 

「キーボードドライバのインストール」一 「Windows XP の場合」（一 P .10) をご覧く 
ださい。 

6 Japanist の環境設定を巧います。 

「 Japanist の環境設定」一 「 Japanist 2003/2002の場合」（一 P .22) をご覧ください。 

7 ( OASYS をインストールした場合） OASYS の環境設定を行います。 

「 OASYS の環境設定」（一 P .24) をご覽ください。 
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2 七ットアップ時の入力方法 


Windows のセットアップ時に、「ユーザ情報」ウィンドウが表示されます。 

「名前や「組織名」を日本語で入力する場合は、次の操作で入カモードを「ローマ字入力」 
にしてください。「かな入力」では入力できません。 

なお、 IME の設定が「かな入力」でない場合は、手順4から操作してください。 

1 [ Alt ] +【半ち/全を】キーを押します。 

画面右下の入カモードま示ボ消えます。 

2 【 Alt 】 +【カタカナひらがな】キーを押します。 

3 [ Alt ] +【半ち/全を】キーを押します。 

4 口ーマ字入力で「名前 J を入力します。 

5 【 Tab 】 キーを 巧します。 

6 口ーマ字入力で「会社る」（「お織名 J ) を入力します（省略可)。 

7 「次へ」をクリックします。 

これな降は、画面の指示に従って操作してください。 

P POINT 

►記号の一部で入力できないものがあります。 

►かな漢字変換の結果を確定したときに、次回レ:1降の入力で刻印と違う文字が入力されてしまう 
ことがあります。その場合は、次の操作を行ってください。 

1. 【 Alt 】 +【半角/全角】キーを押します。 

2. 【 Alt 】 +【カタカナひらがな】キーを押します。 

3. 【 Alt 】 +【半角/全角】キーを巧します。 
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3 FMV-LIFEBOOK (お指シフトキー 
ボー H モデル）に Japanist 2003を 
インストールする手順 


Japanist をインストールする 


インストールの前に管理を権限を持ったューザーとしてログオンしておいてください。 

1 「スタート J ボタンー「すべてのプログラム」一 「 JPNSETUPJ の順にク 
リックします。 

Japanist のセットアッププロダラムが起動します。 

P POINT 

► お使いのパソコンにおいて、リカバリや 0 S の巧インストールを実行された場合は、次 
の手順でインストールを開さ台してください。 

1. CD - ROM ドライブに Japanist の CD - ROM をセットします。 

自動的にセットアッププログラムが起動します。 

セットアッププログラムが自動的に起動されない場合は、更に次の手順を行ってくだ 
さい。 

2. 「スタート」ボタンー「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。 

3. 「名前」に次のように入力し、 「 OK 」 をクリックします。 

Japanist の CD - ROM を E ドライブにセットした場合の例です。 

E ：¥ instalI . exe 

2 「次へ J をクリックします。 

3 「カスタム七ットアップ J を選択し、「次へ」をクリックします。 

4 インストールしたい巧目、セットアップ先を選択し、「次へ J をクリックし 
ます。 

標準的なインストールを行う場合は、何も変更する必要ありません。 

5 「 OASYS キーボード親指シフト（実行付： KB 611)」 を選択し、「巧へ」を 
クリックします。 

6 各項目を設定し、「次へ J をクリックします。 

人カモードの「ローマ字/かな」では、「かな」を選おしてください。 

7 「Japanist 2003を既定の言語（標準の言語）として使用します。」が還択 
されていることを確認し、「次へ J をクリックします。 

8 「 UN に ODE モード（巧奨)」が選択されていることを確認し、「次へ」を 
クリックします。 
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9 「七ットアップ」をクリックします。 

ファイルのコピーが 始まり、 コピーの 経過が表示されます。 

10 「完了」をクリックします。 

再起動メッセージが表示された場合、メッセージにしたがって本パソコンを再起動 
してください。 
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4 キーボードドライバのインストール 


Windows の種類ごとにインストール手順が異なります。 Windows の種類を確認 
してインストールしてください。 

户 POINT 

► OAK または OASYS のアップデートパックを適用するとき、キーボードドライバが添付されてい 
る場合には、アップデートパックに添付された Readme . txt を参照してキーボードドライバをイ 
ンス I ルしてください。 


Windows XP の場合 


インストールの前に管理を権限を持ったューザーとしてログオンしておいてください。 

1 「スタート J ボタンー「コントロールパネル」の順にクリックします。 

2 「プリンタとその化のハードウェア」アイコンをクリックします。 

3 「キーボード」アイコンをクリックします。 

4 「ハードウェア J タブをクリックし、表示されたキーボード （ r 日本語 PS / 
2キーボード （106/109 キー Ctrl + 英数)」など）を選択し、「プロパティ」 
ボタンをクリックします。 

5 「ドライバ J タブをクリックし、「ドライバの更新 J をクリックします。 

P POINT 

►「ハードウェアの更新ウィザードの開始」ウィンドウが表示された場合は、「いいえ、 
今回は巧続しません」をクリックし、「ホへ」をクリックしてください。 

5 「一覧または特定の場所からインストールする」をチェックして、「次へ」 
をクリックします。 

7 「検索しないで、インス!ルするドライバを選択する J をチェックして、 
「次へ J をクリックします。 

8 「ディスク使用 J をクリックします。 
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9 「製造元のファイルのコピー元」に次のように入力し、 「0 K 」 をクリックし 
ます。 

■インターネットをご利用の場合 

OASYS のホ ■ ー ムベ' ージ （ httpV / software . 耐 itsu . com / jp / oasys /) から最新の 0 ASYS 
キーボードドライバをダウンロードし、その解凍先を指定してください。また、 
この後のインストール手順が異なる場合がありますので、解凍先の 民 EADME を 
参照してください。 

■ Japanist 2003/2002 の製品 CD-ROM をお持ちの場合 

Japanist 2003/2002の CD - 民 0 M を、 E ドライブにセットした場合の例です。 

E ： ¥DRIVERS¥2000&XP 

■ FMV 丄 IFEBOOK (親指シフトキーボードモデル）をお使いの場合 

ハードディスク內にファイルが格納されています。 

C ： ¥japanist¥jpnsetup¥drivers¥2000&XP 

P POINT 

► お使いのパソコンにおいて、リカバリや OS の巧インストールを実行された場合は、上 
記の 「Japanist 2003に002の製品 CD - ROM をお持ちの場合」（一 P .11) の手順にがつ 
てください。 

■ OASYS 2002 がインス I ル済の場合 

0 ASYS 2002のインストール先を 「 C:¥Program Files 」 として標準のフォルダ名で 
インストールした場合の例です。 

C：¥Program FiIes¥0ASYS2002¥DRIVERS¥WI N2000 

■ Japanist V1.0/OAK V8/OASYS V8 をお使いの場合 

OASYS の ホームページ （ http :// software . fujitsu . com / jp / oasys /) から OASYS キーボー 
ドドライバをダウンロードし、その解凍先を指定してください。また、この後の 
インストール手順が異なる場合がありますので、解凍先の README を参照して 
ください。 

10 「モデル」からお使いのキーボードに合わせて巧の I 頁目を選択し、「次へ」 
をクリックします。 

■親指シフトキーボード (FMV-KB611) の場合 

- 「FUJITSU OASYS キーボード親指シフト Type (実行付)」 

■ J にキーボー ド' CFMV-KB621) の場合 

- 「FUJITSU OASYS キーボード JIS Type (実行付)」 

■ FMV 丄 IFEBOOK (親指シフトキーボードモデル）の場合 

- 「FUJITSU OASYS キーボード親指シフト （ BIBL 0 シリーズ)」 

P POINT 

►「ドライバの更新警告」ウィンドウが表示された場合は、「はい」をクリックしてくだ 
さい。「ハードウ X アのインストール」ウィンドウが表示された場合は、「続行」をク 
リックしてください。その後、そのままインストールを続けても問題ありません。 
►ファイルのコピー時に、「ファイル上書きの確認」ウィンドウが表示された場合は、 
「はい」をクリックしてください。 

11 「完了」をクリックします。 

12 「閉じる」をクリックします。 
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r ディスク使用」をクリックします。 

r 製造元のファイルのコピー元」じ次のように入力し、 「0 K 」 をクリックし 
ます。 

■ インターネットをご利用の場合 

OASYS のホ'ームぺ ■ ージ （ http :// software . fujitsu . com / jp / oasys /) から最新の 0 ASYS 
キーボードドライバをダウンロードし、その解凍先を指定してください。また、 
この後のインストール手順が異なる場合がありますので、解凍先の民 EADME を 
参照してください。 

■ OAK の製品 CD - ROM をお持ちの場合 

OAK の CD - 民 0 M を、 E ドライブにセットした場合の例 （OAK V 8 の場合）です。 

E ： ¥DRIVERS¥2000 

■ Japanist の製品 CD - ROM をお持ちの場合 

Japanist の CD - 民 0 M を、 E ドライブにセットした場合の例です。 

■ Japanist 2003/2002 

E ： ¥DRIVERS¥2000&XP 

■ Japanist V 1.0 

E ： ¥DRIVERS¥2000 


「システム」アイコンをタプルクリックします。 

「八ードウエア」タブをクリックし、「デバイスマネージャ J をクリックします。 

r キーボード」をダブルクリックし、表示されたキーボード （ r 日本語 PS / 
2キーボード （106/109 キ ー Ctrl + 英数) J など）をダブルクリックします。 

r ドライバ J タブをクリックし、「ドライバの更新 J をクリックします。 

r デバイスドライバのアップグレードウイザード」で「次へ J をクリックし 
ます。 


7 「このデバイスの既知のドライバを表示して、その一覽から選択する」を 
チェックして、「次へ」をクリックします。 
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13 「システム設定の変更」メッ七ージで「はい」をクリックします。 

Windows XP が再起動します。 


Windows 2000の場合 


インストールの前に管理者権限を持ったユーザーとしてログオンしておいてください。 

1 「スタート」ボタンー「設定」一「コントロールパネル」の順にクリックし 
ます。 
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■ OASYS がインストール巧の場合 

OASYS のインストール先を 「 C :¥ ProgramFiles 」 として標準のフォルダ名でインス 
トールした場合の例です。 

- OASYS 2002 

C：¥Program FiIes ¥0 ASYS 2002¥ DRIVERS ¥ WI N 2000 

- OASYS V 8 

C：¥Program FiIes ¥0 ASYSV 8¥ DRIVERS ¥ WI N 2000 

■ OAK V 7 /OASYS V 7 をお使いの場合 

OASYS の ホームページ （ http :// software . fujitsu . com / jp / oasys /) から OASYS キーボー 
ドドライバをダウンロードし、その解凍先を指定してください。また、この後の 
インストール手順が異なる場合がありますので、解凍先の README を参照して 
ください。 

10 「モデル」からお使いのキーボードに合わせて巧の I 頁目を選択し、「次へ」 
をクリックします。 

■親指シフトキーボード ( FMV - KB 611) の場合 

- 「FUJITSU OASYS キーボード親指シフト Type (実行付)」 

■ J にキーボード' CFMV - KB 621) の場合 

- 「FUJITSU OASYS キーボード JIS Type (実行付)」 

P POINT 

►「ドライバの更新警告」というメッセージが表示された場合は、「はい」をクリックし 
てください。その後、そのままインストールを続けても問題ありません。 

11 「次へ」をクリックします。 

P POINT 

►「デバイスのインストールの確認」、「デジタル署名が見つかりませんでした」という 
メッセージが表示された場合は、「はい」をクリックしてください。その後、そのま 
まインストールを続けても問題ありません。 

► ファイルのコピー時に、「ファイル上書きの確認」ウィンドウが表示された場合は「は 
し、」をクリックしてください。 

12 「完了」をクリックします。 

13 「閉じる」をクリックします。 

14 「システム設定の変更」メッ七ージで「はい」をクリックします。 

Windows 2000が再起動します。 
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I ち指シフトキーボード， J 旧キーポード.親}旨シフトキーボードモデルをおほいじなる方へ 

Windows NT の場合 


インストールの前に管理を権限を持ったユーザーとしてログオンしておいてください。 


1 「スタート」ボタンー T 設を」一「コントロールパネル」の順 I こクリックします。 


2 「キーボード」アイコンをダブルクリックします。 

3 「全般 J タブをクリックし、「変更」をクリックします。 

4 「デバイスの選択」で、「ディスク使用」をクリックします。 


5 


r 配巧ファイルのコピー元」に次のように入力し、 「 OKJ をクリックします。 

■ OAK の製品 CD - ROM をお持ちの場合 

OAK の CD-ROM を、 E ドライブにセットした場合の例です。 

E ：¥ DRIVERS ¥ NT 40 

■ Japanist の製品 CD - ROM をお持ちの場合 

Japanist の CD - 民 OM を、 E ドライブにセットした場合の例です。 

E ：¥ DRIVERS ¥ NT 40 


■ OASYS がインストール済の場合 


OASYS のインストール先を 「 C :¥ PrograinFiles 」 として標準のフォルダ名でインス 
卜ールした場合の例です。 

- OASYS 2002 


C：¥Program Files ¥0 ASYS 2002 ¥DRIVERS 

- OASYS V 8 

C：¥Program Files ¥0 ASYSV 8 ¥DRIVERS 

- OASYS V 7 

C：¥Program Fi les ¥ OASYSW¥DRIVERS 


- OASYS V 6 

C：¥Program Files ¥0 ASYSV 6 ¥DRIVERS 


- OASYS V 5 

C：¥Program Files ¥ OASYS¥ORIVERS 
■ OASYS Jr . V 2.0 をお持ちの場合 

OASYS Jr . の CD - 民 OM を、 E ドライブにセットした場合の例です。 


E ：¥ DRIVERS ¥ NT 40 


5 「デバイスの選択」で、お使いのキーボードに合わせて次の項目を選択し、 
roKj または「適用」をクリックします。 

■親指シフトキーボード CFMV - KB 611) の場合 

.「FUJITSU OASYS キーボード親指シフト Type (実行付)」 

■ JIS キーボード' CFMV - KB 621) の場合 

- 「FUJITSU OASYS キーボード JIS Type (実行付)」 
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P POINT 

►「デバイスのインストールの確認」ウィンドウが表示された場合は「はい」をクリツ 
クしてください。 





「スタート」ボタンー「設定 J 一「コントロ ー J レパネ J レ」の順にクリックします。 
「システム」アイコンをダブルクリックします。 
r デバイスマネージャ」タブをクリックします。 

r キーボード」をダブルクリックし、表示されたキーボード （ rio 6 日本語 
( A 01) キーボード」など）をダプルクリックします。 

「ドライバ」タブをクリックし、「ドライバの更新 J をクリックします。 

「デバイスドライバの更新ウィザード」で「ドライバの場所を指定する」を 
選択し、「次へ」をクリックします。 

r 特定の場所にあるすベてのドライバー覧を作成し、…」を還択し、「巧へ J 
をクリックします。 

r ディスク使用」をクリックします。 

r 配巧ファイルのコピー元 J に次のように入力し、 「0 K 」 をクリックします。 

■ OAK の製品 CD - ROM をお持ちの場合 

OAK の CD - 民 OM を、 E ドライブにセットした場合の例です。 

- OAKV 7、 V 8 

E ：¥ DRIVERS ¥95 &98 

■ Japanist の製品 CD - ROM をお持ちの場合 

Japanist の CD - 民 0 M を、 E ドライブにセットした場合の例です。 

E ：¥ DRIVERS ¥95 & 98 &Me 

■ OASYS がインストール済の場合 

OASYS のインストール先を 「 C :¥ ProgramFiles 」 として標準のフォルダ名でインス 
卜ールした場合の例です。 

- OASYS 2002 

C：¥Program Files ¥0 ASYS 2002 ¥DRIVERS 

- OASYS V 8 

C：¥Program Files ¥0 ASYSV 8 ¥DRIVERS 

- OASYS V 7 

C：¥Program Files ¥0 ASYSV 7 ¥DRIVERS 


親指シフトキーボード、 JIS キーボード、親指シフトキーボードモデルをお使いになる方へ 

7 「閉じる J をクリックします。 

8 「システム設定の変更」ウインドウで「はい」をクリックします。 

Windows NT が再起動します。 

再起動したあと、キーボードドライバの名称が変更されていないことがあります。その場 
合は、手順！〜8を再度行ってください。 

Windows Me の場合 


12 3 4 56 7 89 
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「スタート」ホタンー「設定」一「コントロ ールパネル」の順にクリックし 
ます。 

r システム J アイコンをダプルクリックします。 
r デバイスマネージャ」タブをクリックします。 

r キーボード」をダブルクリックし、表示されたキーボード（「106日本語 
( A 01) キーボード」など）をダブルクリックします。 

r ドライバ J タブをクリックし、「ドライバの更新 J をクリックします。 

r デバイスドライバの更新ウィザード J で「次へ」をクリックします。 

r 特定の場所にあるすベてのドライバー覧を作成し、…」を選択し、「次へ」 
をクリックします。 

r ディスク使用 J をクリックします。 


Iち指シフトキーボード， J 旧キーポード.親指シフトキーボードモデルをおほいじなる方へ 

10 「モデル J からおほいのキーボードに合わせて次の I 頁目を還択し、「次へ」 
をクリックします。 

■親指シフトキーボード ( FMV - KB 611) の場合 

•「FUJITSU OASYS キーボード親指シフト Type (実行付)」 

■ J にキーボード ( FMV - KB 621) の場合 

- 「FUJITSU OASYS キーボード JIS Type (実行付)」 

P POINT 

►「このドライバは、選択したハードウ X ア用に設計されていない可能性があり、…」と 
いう警告メッセージが表示されたら、「はい」をクリックします。そのままインストー 
ルを続けて問題ありません。 

11 「次へ J をクリックします。 

しばらくすると、「デバイスドライバの更新ウイザード」ウインドウのボタンボ「ち 
了」に変わります。 

12 「完了 J をクリックします。 

13 「システム設定の変更」ウインドウで「はい」をクリックします。 

Windows Me が再起動します。 


Windows 98の場合 


1 234 5 6 7 8 
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親指シフトキーボード、 J ほキーボード、親指シフトキーボードモデルをお使いになる方へ 

9 「配巧ファイルのコピー元」に次のように入力し、 「0 K 」 をクリックします。 

■ OAK の製品 CD - ROM をお持ちの場合 

OAK の CD - 民 OM を、 E ドライブにセットした場合の例です。 

- OAK V 目〜 V 8 

E ： ¥DRIVERS¥95 &98 

- OAK V 5 

E ： ¥DRIVERS¥95 

■ Japanist の製品 CD - ROM をお持ちの場合 

Japanist の CD - 民 0 M を、 E ドライブにセットした場合の例です。 

E ： ¥DRIVERS¥95 & 98&Me 

■ OASYS がインストール巧の場合 

OASYS のインストール先を 「 C :¥ PrograrnFiles 」 として標準のフォルダ名でインス 
卜ールした場合の例です。 

- OASYS 2002 

C：¥Program Files¥0ASYS2002¥DRIVERS 

- OASYS V 8 

C：¥Program Files¥0ASYSV8¥DRIVERS 

- OASYS V 7 

C：¥Program Fi les¥OASYSW¥DRIVERS 

- OASYS V 6 

C：¥Program Files¥0ASYSV6¥DRIVERS 

- OASYS V 5 

C：¥Program Files¥OASYS¥DRIVERS 

■ OASYS Jr . V 2.0 をお持ちの場合 

OASYS Jr . の CD - 民 OM を、 E ドライブにセットした場合の例です。 

E ： ¥DRIVERS¥95 

10 「モデル」からお使いのキーボードに合わせて次の I 頁目を選択し、「次へ」 
をクリックします。 

■親指シフトキーボード ( FMV - KB 611) の場合 

- 「FUJITSU OASYS キーボード親指シフト Type (実行付)」 

■ J にキーボード CFMV - KB 621) の場合 

- 「FUJITSU OASYS キーボード JIS Type (実行付)」 

11 「このドライバは、選択したハードウエア用に設計されていない可能性があ 
り、...」という警告メッセージが表示されたら、「はい」をクリックしま 
す。そのままインストールを続けて問題ありません。 

12 「次へ」をクリックします。 

しばらくすると、「デバイスドライバの更新ウィザード」のボタンボ「完了」に変わ 
ります。 

13 「完了」をクリックします。 

14 「システム設定の変更」ウィンドウの「はい」をクリックします。 

Windows 98が再起動します。 
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親指シフトキーボード、 J ほキーボード、親指シフトキーボードモデルをお使いじなる方へ 


「スタート」ボタンー「設定」一「コントロ ールパネル」の順にクリックし 
ます。 

r キーボード」アイコンをダブルクリックします。 

「情報」タブをクリックし、「変更」をクリックします。 
r デバイスの選択」で、「ディスク使用」をクリックします。 

r 配巧ファイルのコピー元」に次のように入力し、 「0 K 」 をクリックします。 

■ OAK の製品 CD-ROM をお持ちの場合 

OAK の CD-ROM を、 E ドライブにセットした場合の例です。 

- OAK V 6 〜 V 8 

E ： ¥DRIVERS¥95 &98 

- OAKV 5 

E ： ¥DRIVERS¥95 

■ Japanist の製品 CD-ROM をお持ちの場合 

Japanist の CD - 民 OM を、 E ドライブにセットした場合の例です。 

E ： ¥DRIVERS¥95 & 98&Me 

■ OASYS がインストール巧の場合 

OASYS のインストール先を 「 C :¥ PrograinFiles 」 として標準のフォルダ名でインス 
トールした場合の例です。 

- OASYS 2002 

C ： ¥PR0GRA~1 ¥ 日 ASYS 2002 ¥DR I VERS 

- OASYS V 8 

C ： ¥PR0GRA"^1¥0ASYSV8¥0RI VERS 

- OASYS V 7 

C ： ¥PR0GRA"^1¥0ASYSV7¥DRI VERS 

- OASYS V 6 

C ： ¥PR0GRA"^1¥0ASYSV6¥0RI VERS 

- OASYS V 5 

C ： ¥PR0GRA"^1¥0ASYS¥DRIVERS 

■ OASYS Jr . V 2.0 をお持ちの場合 

OASYS Jr . の CD-ROM を、 E ドライブにセットした場合の例です。なお、入力前 
に OASYS Jr . の CD - 民 OM を CD-ROM ドライブにセットしてください。 

E ： ¥DRIVERS¥95 

r デバイスの選択」で、お使いのキーボードに合わせて次の項目を選択し、 
roKj をクリックします。 

■親指シフトキーボード CFMV - KB 611) の場合 

FUJITSU OASYS キーボード親指シフト Type (実行付） 

■ J にキーボード CFMV - KB 621) の場合 
FUJITSU OASYS キーボード JIS Type (実行付） 


Windows 95の場合 


1 2 3 4 5 


6 
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親指シフトキーボード、 JIS キーボード、親指シフトキーボードモデルをお使いになる方へ 

7 「閉じる J をクリックします。 

8 「システム設定の変更」ウインドウで「はい」をクリックします。 

Windows 95 が再起動します。 
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I ち指シフトキーボード、 J ほキーボード、親指シフトキーボードモデルをお使いじなる方へ 


5 OAK の環境設定 


OAK の設定を行います。お使いの環境Iこ合わせて、設定して〈ださい。 


OAKV 8 の場合 


1 「スタート J ボタンー「(すべての）プログラム J 一 「 OAKV 8」 一 rV 8 動 
作環境」の順にクリックします。 

P POINT 

► OASYS ま巧機の入力環境に近い設定にする場合は、手順2の操作を行う前に、ホの設 
ををしてください。 

■ OAK の「環境設定」ウィンドウのコンボボックスから 「 FMVDC 」 を選択します。 

2 「入カモード」の「口ーマ字/かな」を次のように設定します。 

■親指シフトキーボード ( FMV - KB 611) の場合 

-「かな」 

■ J にキーボード CFMV - KB 621) の場合 

• 「ローマ字」 

3 「キ ー J タブをクリックします。 

4 「キーボード指定」で 「 OASYS キーボード（実行付)」を指定します。 

5 「キーカスタマイズの設定内容を標準の設定にしますか J では「はい J をク 
リックします。 

5 「 OK 」 をクリックします。 

な上で 設定は終了しました。 【縮小 文字】キー （ 【F3】 キー）を使用する場合には、続けて 
次の設をも斤ってください。また、この設をを行わない場合は、 【半ち/全ち】 キーを使用 
してください。 

7 「 OAK の動作環境」ウィンドウを表示して、「キー」タブをクリックします。 
8 「キー設定 J の「機能一 覽」 から「半角/全角 J を選択します。 

9 「追加」をクリックして、一 覧 から「縮小文字 【 F 3】 J をダブルクリックします。 
10 roKj をクリックします。 


20 






親指シフトキーボード、 JIS キーボード、親指シフトキーボードモデルをお使いになる方へ 


OAKV 5 〜 V 7 の場合 


1 「スタート」ボタンー「プログラム」一 「0 AKV 7」 一 rV 7.0 環境設を」の 
順にクリックします。 

「 V 7」 の値は、各バージョンの數値に読み替えてください。 

P POINT 

► OASYS 専用機の入力環境に近い設定にする場合は、手順2の操作を行う前に、次の設 
定をしてください。 

■ OAK の「環境設定」ウィンドウのコンボボックスから 「 FMVDC 」 を選択します。 

2 「 OAK 選択時の入力状態」で「自動的に起動し、な下の入カモードを設定 
する」をチェックします。 

3 「入カモード」の「口ーマ字/かな J を巧のように設定します。 

■親指シフトキーボード CFMV - KB 611) の場合 

-「かな」 

■ J にキーボード CFMV - KB 621) の場合 

. 「ローマ字」 

4 「 OAK 選択時の入力状態 J で 「 Windows に従う」をチェックします。 

5 「キー」タブをクリックします。 

5 「キーボード指定」で 「 OASYS キーボード（実行付) J を指定します。 

7 「キーカスタマイズの設定内容を標準の設定にしますか」では「はい」をク 
リックします。 

8 「 OKJ をクリックします。 

な上で設定は終了しました。 【縮小 文字】キー （ 【F3】 キー）を使用する場合には、続けて 
次の設をも行ってください。また、この設定を行わない場合は、 【半ち/全ち】 キーを使用 
してください。 

9 OAK の「環境設定 J ウィンドウを表示して、「キー」タブをクリックします。 

10 「キー設定」の「機能一覧」から「半角/全を」を選択します。 

11 「追加」をクリックして、一覧から「お小义字 【 F 3】」 をダブルクリックし 
ます。 

12 roKj をクリックします。 
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I ち指シフトキーボード、 J ほキーボード、親指シフトキーボードモデルをお使いじなる方へ 


G Japanist の環境設定 


Japanist の設定を行います。お使いの環境 I こあわせて設定してください。 


Japanist 2003/2002の場合 


X 「スタート J ボタンー「（すべての）プログラム」一 「Japanist 20的」一 
「動作環境 J の順にクリックします。 

「2003」 の数値は、をバージョンの数値に読み替えてください。 

2 「簡易表示（切換)」をクリックします。 

P POINT 

► OASYS ま用機の入力環境に近い設定にする場合は、手順3の操作を行う前に、ホの設 
定を行ってください。 

■「環境スタイル」のコンボボックスから 「 FMVDC 」 を選巧します。 

3 「巧巧入力状態 J の「口ーマ字/かな J を次のように設定します。 

■親指シフトキーボード ( FMV - KB 611) の場合 

-「かな」 

■ J にキーボード' CFMV - KB 621) の場合 

• 「ローマ字」 

■ FMV 丄 IFEBOOK (親指シフトキーボードモデル）の場合 

-「かな」 

4 「キーボード」をクリックします。 

5 「キーボード指定」で 「 OASYS キーボード（実行付)」を指定します。 

6 「キーボードドライバに関する設定の確認 J で 「 OK 」 をクリックします。 

7 「キーカスタマイズの設定内容を標準の設定にします」では 「 OK 」 をクリッ 
クします。 

g 「OKJ をクリックします。 

な上で 設定は終了しました。 【縮小 文字】キー （ 【 F 3】 キー）を使用する場合には、続けて 
次の設をも行ってください。また、この設をを行わない場合は、 【半ち/全ち】 キーを使用 
してください。 

夕 Japanist の「動作環境」ウィンドウを表示して、「キーボード」タブをク 
リックします。 

10 「キー設定 J の「追加」ボタンをクリックします。 
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親指シフトキーボード、 J 旧キーボード、親指シフトキーボードモデルをお使いになる方へ 

11 「定義するキー」で「縮ル文字 【 F 3】 J を、「割り当てる動作 J で「□半角 
/全を」を選択し、 「0 K 」 をクリックします。 

12 「 OKJ をクリックします。 


Japanist V1.0 の場合 


1 「スタート」ボタンー「（すべての）プログラム J 一 rjapanist V 1.0 J ^ 
「動作環境」の順にクリックします。 

P POINT 

► OASYS 専用機の入力環境に近い設定にする場合は、手順2の操作を行う前に、ホの設 
をを行ってください。 

- 「 Japanist の動作環境」ウインドウのメニュ ー/ く一の下のコンボボックスから 「FMV 
DC 」 を選択します。 

2 「入カモード」の「口ーマ字/かな」を次のように設定します。 

■親指シフトキーボード' CFMV - KB 611) の場合 

-「かな」 

■ J にキーボード CFMV - KB 621) の場合 

. 「ローマ字」 

3 「キー」タブをクリックします。 

4 「キーボード指定」で 「 OASYS キーボード（実行付) J を指定します。 

5 「キーカスタマイズの設定内容を標準の設定にしますか」では「はい」をク 
リックします。 

5 「 OKJ をクリックします。 

な上で設定は終了しました。【撮小文字】キー (【 F 3】 キ ー) を使用する場合には、続けて 
次の設定も行ってください。また、この設定を行わない場合は、【半ち/全ち】キーを使用 
してください。 

7 rjapanist の動作堤境」ウィンドウを表示して、「キ ー J タブをクリック 
します。 

8 「キー設定」の「機能一覧」から「半を/全を」を選択します。 

9 「追加」をクリックして、一覧から「絕小文字 【 F 3】」 をダブルクリックし 
ます。 

10 roKj をクリックします。 
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親指シフトキーボード、 J ほキーボード、親指シフトキーボードモデルをお使いじなる方へ 


r 環境設定」をクリックします。 
r キー割当て」をクリックします。 

rpF キー割当て」で、次に示す項目の選択をします。 

■親指シフトキーボード CFMV - KB 611) の場合 

- 「OASYS キーボード（実行付)」 


「ツール」/ニューー「環境設定」一「キー割当て」の順にクリックします。 

rpF キー割当て」で、次に示す項目の選択をします。 

■親指シフトキーボード CFMV - KB 611) の場合 
- 「OASYS キーボード（実行付)」 

■ J にキーボード CFMV - KB 621) の場合 

.「OASYS キーボード（実行付)」 

■ FMV-LIFEBOOK (親指シフトキーボードモデル）の場合 

- 「OASYS キーボード（実行付 note 型）」 


4 「0 K 」 をクリックします。 

次に OASYS を起動したときから設定が有効になります。 

■操作モードが 「 OASYS 専用機操作」の場合 

1 「スタート J ボタンー「（すべての）プログラム」一 rOASYS 2002」一 
rOASYS 2002 J の順にクリックします。 

口 002」 の数値は、をバージョンの数値に読み替えてください。 

2 初 W メニユーの「環境設定 J タブをクリックし、 「 OASYS 環境設定 J アイ 
コンをダブ J レクリックします。 


7 OASYS の環境設定 

OASYS の設定を行います。お使いの環境Iこ合わせて、設定して〈ださい。 

OASYS 2002/V8 の環境設定 

■操作モードが 「 Windows 標準操作」の場合 

1 「スタート J ボタンー「（すべての）プログラム」一 「OASYS 2002」一 
「OASYS 2002 J の順にクリックします。 

口 002」 の数値は、をバージョンの数値に読み替えてください。 


3 4 5 


2 3 
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親指シフトキーボード、 JIS キーボード、親指シフトキーボードモデルをお使いになる方へ 

■ J にキーボード CFMV-KB621) の場合 

- 「OASYS キーボード（実行付)」 

■ FMV 丄 IFEBOOK (親指シフトキーボードモデル）の場合 

.「OASYS キーボード（実行付 note 型)」 

5 「0 K 」 をクリックします。 

次に OASYS を起動したときから設定が有効になります。 


OASYS V5 〜 V7 の環境設定 


■操作モードが 「 Windows 標準操作」の場合 

X 「スタート」ボタンー「プログラム J 一 rOASYSV7」 一 「OASYS V7」 の 
順にクリックします。 

「 V 7」 の値は、をバージョンの数値に読み替えてください。 

2 「ツール」ィニユーー「環境設定」一「キー割当て」の順にクリックします。 

3 「 PF キー割当て」で、次に示す項目の還択をします。 

■親指シフトキーボード ( FMV - KB 611) の場合 
- 「 OASYS キーボード（実行け)」 

■ J にキーボード ( FMV - KB 621) の場合 

- 「 OASYS キーボード（実行が)」 

■ FMV-LIFEBOOK (親指シフトキーボードモデル）の場合 

• 「 OASYS キーボード（実行か note 型)」 

4 「OKJ をクリックします。 

5 「ツール J メニユーー「環境設定」一「基本 J の順にクリックします。 

5 「入力」タブをクリックします。 

7 「入カモード」の「口ーマ字/かな」を巧のように設定します。 

■親指シフトキーボード ( FMV - KB 611) の場合 

-「かな」 

■ J にキーボード CFMV - KB 621) の場合 

• 「ローマず」 

■ FMV-LIFEBOOK (親指シフトキーボード'モデル）の場合 

-「かな」 

8 「0K」 をクリックします。 

次に OASYS を起動したときから設定が有劾になります。 


7 OASYS の環境設定 25 






I ち指シフトキーボード， J 旧キーポード，親指シフトキーボードモデルをおほいじなる方へ 

■操作モードが 「OASYS 専用機操作」の場合 

1 「スタート J ボタンー「プログラム」一 rOASYS V 7 J 一 「OASYS V 7」 の 
I 旧にクリックします。 

rv 7 j の値は、各バージョンの数値に読み替えてください。 

ス 初巧イニユーの「環境設定」タブをクリックし、 rOASYS 環境設定 J アイ 
コンをダブ J レクリックします。 

3 「環境設定 J をクリックします。 

4 「キー割当て」をクリックします。 

5 「 PF キー割当て」で、次に示す項目の選択をします。 

■親指シフトキーボード (FMV-KB611) の場合 

- 「0A 机 S キーボード（実行か)」 

■ J にキーボード CFMV-KB621) の場合 

- 「OASYS キーボード（実行が)」 

■ FMV 丄 IFEBOOK (親指シフトキーボード'モデル）の場合 

.「OASYS キーボード（実行付 note 型）」 

5 「0 K 」 をクリックします。 

7 「入力」タブをクリックします。 

8 「入カモード」の「ローマ字/かな」を次のように設定します。 

■親指シフトキーボード CFMV-KB611) の場合 

-「かな」 

■ J にキーボー ド' CFMV-KB621) の場合 

• 「ローマ子」 

■ FMV 丄 IFEBOOK (親指シフトキーボードモデル）の場合 

-「かな」 

9 「0 K 」 をクリックします。 

次に OASYS を起動したときから設定が有効になります。 
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親指シフトキーボード、 JIS キーボード、親指シフトキーボードモデルをお使いになる方へ 


キーボード操作練習の環境設定 (OASYS 2002/V8/V7/ 
V6/V5) 


キーボード操作練習は、標準インストールではインストールされていません。お使いにな 
るには、 OASYS のマニュアルを参照して、カスタムインストールでインストールしてくだ 
さい。 

1 「スタート」ボタンー「（すべての）プログラム」一 「OASYS 2002」一 
「キーボード操作練習」の順にクリックします。 

「2002」の値は、各バージョンの數値に読み替えてください。 

2 「オプション」メニユーー「環境設定」の順にクリックします。 

3 「キーボード種別」で、次に示す項目の選択をします。 

■親指シフトキーボード CFMV - KB 611) の場合 
•「OASYS キーボード親指シフト Type 」 

■ J にキーボード CFMV - KB 621) の場合 

- 「OASYS キーボード JIS Type 」 

■ FMV 丄 IFEBOOK (親指シフトキーボードモデル）の場合 

•「OASYS キーボード親指シフト Type 」 

4 「0 Kj をクリックします。 

5 「終了」をクリックします。 

5 「環境設定値」の「保巧する J をチェックして、「はい」をクリックします。 
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FMV シリーズ 

親指シフトキーボード （ FMV - KB 611)、 

JIS キーボード （ FMV - KB 621)、 

FMV-LIFEBOOK (親指シフトキーボードモデル）を 
お使いになる方へ 
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